JADWIGA 


MAUÓLIKÓWA RORZEWSKA 


aktorka Scen Polskich 


po dtugich i ciezkich cierpieniach, zasneta w Panu 
dnia 4 lutego 1963 r. 


Pogrzeb odbędzie sie w piątek 8 lutego 1963 r. 
o godz. 13 z kaplicy na cmentarzu rakowickim. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój duszy ś. p. Zmarłej odbędzie się dnia 


9 bm. w kościele św. Szczepana. 


Przyjaciele. 
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